Beschreibung 
26''Nova Team Disc 24-G. 
TC-0303 weiss-matt/ TC-621 sw-matt 
UNTOUR XCT-DS "D" weiss-matt 
untour XCM LO "D" weiss-maitt 
head, sw 
schwarz 
AS-601 31,8mm sw 75/90mm 
AS-007N 31,8mm, 7° sw-m.Styx 80mm 
orbau Alternative 90mm 
enker HB-RB11-ENM 31,8mm,640/25mm 9° blau-matt 
enker Alternative |HB-RB11-ENM 31,8mm,640/20mm 9° sw-matt 
weiss-sw 
P-243, sw-matt, Styx, 31,6 x 350mm 
ustek Seta T1 sw 
tyx weiss-sw 
au-matt 34,9mm 
au elox. 
ektro Draco 2 sw 
ektro Draco sw 
ektro Draco 2 sw 
ektro Draco sw 
ektro 160mm 
ktro schwarz 
ktro 
ervice-Kit 
ktro 
525 
DM-2 sw Disc 32L. , Styx 


50214 
Rahmen in 1 Farbe 
edergabel 
edergabel Altern. 


> 


orbau 
orbau Alternative 


attelstütze 


attel Alternative 

attelschelle 

attelschelle Alt. 
Bremse VR 
Bremse VR Altern. 
Bremse HR 
Bremse HR Altern. 
Br.scheibe VR/HR 
Bremsleitung 
Olive/Pin 
Bremsflüssigkeit 
Bremsklötze 
Bremsklötze 


— 


| 


| 
® 


N 7101214 
| | 
x 


elgendekor 
mm Stahl si. 

ormula Disc 32L. blau JY-010 
ormula Disc 32L. blau JY-010 8-f. 
ormula FH04 

himano Deore 32L. sw 6-L. 
himano Deore 32L. sw 6-L. 


R Nabe 
HR Nabe 
Nabenkörper 

R Nabe Alternat. 
HR Nabe Alternat. 


i 


R Alternative ZAC2000 sw Deore sw 6-L. Sp. sw 
HR Alternative AC2000 sw Deore sw 6-L. Sp. sw 
Reifen VR/HR chwalbe Black Jack 54-559 sw/weiss/sw 
Reifen Alternative chwalbe Black Jack 54-559 sw/sw 


[Reifen VRHR | 
[Reifen Alternative | 


A 
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RG untour CW-XCT-312PBG 42/34/24Z sw 170mm 
KRG Alternative untour XCC-T102PBG 42/34/24Z sw 170mm 
nnenlager 

edale 
Kette 
Kettenwechlser 


HIMANO SL-M310, 3-f. sw. 


chaltauge 
chaltauge Altern. |silber 
Kassette/Zahnkranz |SHIMANO CS-HG31-8, 11-32Z. 


ZEG Art.Nr. 


8-10242 


O 


0-73248 
60-87800 
61-88205 


ojo 


o 
[e>] 


1-72491 
61-72492 


o© 


1-72339 
0-30318 
60-32428 


[51] 


60-30768 


61-31759 
40-31804 
40-32617 
40-31805 
40-32618 
40-32622 
40-32613 
40-32624 
40-32612 
40-32781 
40-32706 
60-34028 


00-00000 
40-35614 
40-35615 
60-67992 
60-82162 
60-82163 


o 


0-50655 


O 


0-51655 


Dr 


0-12416 
00-00000 


o 


60-85495 
00-00000 
60-28575 
60-21289 
60-82401 
60-80432 
60-82418 
60-82420 
60-00621 
60-00452 
60-66204 


o 


